S. P. 


Z GINWIŁŁ-PIOTROWSKICH 


MARIA 


CZERWIŃSKA 


INŻYNIER ROLNIK 


zmarła dnia 22 lutego 1989 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi w piątek 


dnia 3 marca br. o godzinie 14.30, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 3 marca br. o godzinie 9.00 w kościele paraf. św. Piotra i Pawła. 


